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Ebenso ergeben sich fur 5, 7,... Teile die Ordinatensummen:
Hiermit lassen sich alle fex berechnen.
Verschiebt man den Anfangspunkt um eine Viertelwelle, so enthalt die neue Anfangsordinate' f iir x = n^ alle Amplituden der Sinusglieder aH, die abwechsehid positiv und negativ sind, da
.   nn
sin—-  positiv ist, wenn ^
* und negativ, wenn
^ Daher ist
Teilt   man  nun von  dem  neuen Anfangspunkt   die Halbwelle wieder in 3, 5, 7, 9 Teile, so werden die Ordinatensummen
= 7 (-0, + -...) = 9K -- 1--0 Hiermit konnen alle aK berechnet werden.
Von den rein zeichnerischen Verfahren diirfte das von K. Rot he angegebene (ETZ 1920, S. 1000) das einfachste sein. Bei diesem erhalt man sofort die resultierenden Amplituden
Es besteht darin, daB man die aufeinanderfolgenden Ordinaten der in n Teile   geteilten  ganzen Periode   einer gegebenen Kurve unter
den Winkeln x —   aneinanderreiht.    Man  verwendet   dazu   zweck-n
maBig   eine   auf  Pauspapier   gezeichnete Windrose,   deren Strahlen
unter sich die Winkel — bilden, und die man f iir den Zweck immer n
wieder   verwenden   kann.    Die   Summe   der   geometrisch   addierfcen
2 Ordinaten ergibt mit —  multipliziert   die   gesuchte Amplitude i>cm.
Der Beweis ergibt   sich   durch Entwicklung  der Summen in Gl. 99 und 100:
ft
2            (2n\
I — ]nd addiert die 3 Ordinaten, so enthalt diese Summe nach vorstehendem nur die Amplituden £x der Oberwellen, deren Ordnung ein Vielfaches von 3 ist. Fiir jede dieser Oberwellen enthalt die Summe den drei-fachen Betrag der Anfangsordinate. Daher ist die Summe der 3 Ordinaten
